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Etablissements « VERY BEST », PARIS 



La “VERY BEST" N a 9 


Modèle convenant pour églises, salles de billards, etc. A deux brûleurs indépendants 
pouvant être allumés séparément. 

Décor nickelé ou Bronzé poli. 

Contenance : 2 litres. 

Durée d’éclairage : 18 heures les 2 brûleurs étant allumés. 


Hauteur : 80 cm.: 

PRIX: La lampe complète avec 4 manchons Frs 33 » 

Avec gazéiticateurs à lumière réglable, plus value — 2 » 

— récipient 5 litres — — 4 90 

— abat-jour aluminium poli, petit modèle, plus value — 3 » 

— — — grand modèle — — 4 20 


L’appareil ci-dessus est fourni, sur demande, avec écartement de 10 à 40 c/m. entre chaque 
cintre ; cette modification nous est très demandée pour l'éclairage des salles de réunions, salles de 
billards, etc. 

Il peut également être disposé pour fonctionner par canalisation. Il donne dans ce cas une 
lumière de 250 à 300 bougies et peut être réduite à 60 c/m. de hauteur totale. 

( Voir détail page to) 


